Elections Législatives du 4 mars 1973 

2" circonscription du VAL-D'OISE 


Christian MENGARDON 

employé de banque - 29 ans 

candidat 
de 

LUTTE OUVRIERE 

Suppléant : 
Nicolas SHAHSHAHANI 

étudiant - 25 ans 


